90                                      Achte Yorlesung.

Wir wollen nur einen zweifach zusammenhangenden, also ring-
formigen Raum betrachten. Zu beiden Seiten eines Quer-
schnittes desselben konnen dann die beiden Werthe von ^,
die man durch einen Umgang um den Ring erh'alt, nur
um eine Constante verschieden sein, die k heissen mag, da
ja alle Differ entialquotienten von % eindeutig und continuir-
lich sind.

<p muss fur den stationaren Zustand wieder den Be-
dingungen 72 und 73 geniigen, aber es muss eindeutig sein,
da seine Fortsetzung ausserhalb des Ringes aucli die dort
herrschenden Werthe von P, Q, E nach Pormel 33 liefern
muss, und <p nirgends einen plotzlichen Sprung machen darf.
Es gibt dann jedenfalls eine und (abgesehen von einer addi-
tiven Constante) nur eine Funktion ^1? welche im Innern des
Ringes die Grleichung erftillt:
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auf der Oberflacbe des Ringes die Gleichung:

und deren sammtlichen Ableitungen durchwegs continuirlicli sind,
wahrend die Funktion^ selbst sonst ebenfalls uberall continuir-
licli ist, nur dass ihre Werthe zu beiden Seiten einer Scbnitt-
flache des Ringes um die Einheit verscMeden sind. Dies folgt
unmittelbar aus dem mebrfach citirten Riemann'schen Satze,
wenn man den Ring wirHich durch die Schnittflache in einen
einfach zusammenhangenden Raum verwandelt.

"Wenn L constant, ist, stellt ^ das Geschwindigkeits-
potential einer incompressiblen, rotationslosen Fliissigkeit dar,
die im Ringe stromt. Man kann dann setzen (p=x^^Zr
Die Funktion <p erftillt dann in der That die Bedingungen
72 und 73 und bleibt auch im ganzen Ringe eindeutig. Es
gilt von der Funktion <p dasselbe wie im Vorhergehenden, sie
giebt eine Ansammlung von wahrer Elektricitat im Innern und
an der Oberflache des Ringes, welche die ausseren elektro-
motorischen Krafte zwar nicht voll&tandig compensirt, aber
doch bewirkt, dass die Stromung in jedem Punkte des Ringesum
